﻿ CLaDiRiLE SEMiNARULUi "SF iOSiF" DiN iAsi Pr conf dr Emil DUMEA Facultatea de Teologie Romano-Catolica Universitatea "Al i Cuza" iasi E greu sa vorbesti despre o casa care ti-a daruit mai mult decat casa materna, desi, pe de alta parte, aceste informatii au un caracter mai mult tehnic decat spiritual si afectiv, suﬂ etesc Aceasta scurta prezentare are la baza informatiile verbale ale fostilor si actualului rector, cat si cele scrise, prezente in arhiva Seminarului Deja dinainte de cutremurul din 4 martie 1977, care a avariat grav ve- chiul ediﬁ ciu al Seminarului, construit la inceputul secolului al XX-lea, in timpul pastoririi episcopului Jacquet, se pusese problema extinderii lui, prin construirea a doua cladiri pe laturile acestuia Spatiile vechiului Se- minar erau insuﬁ ciente si improprii pentru functionarea normala a unui Seminar insa timpurile erau anormale, adica regimul comunist nu permi- tea nicidecum construirea unui nou Seminar, iar conducerea Diecezei si a Seminarului a inteles ca singura varianta realizabila era aceea a extinderii si modiﬁ carii pas cu pas (cand si cum se va putea) a vechiului ediﬁ ciu Ca atare, proiectul din 1972, inaintat autoritatilor statale de catre pr rector Eduard Ferent, a fost respins Vechiul Seminar era construit din caramida, cu parter si un etaj, in forma literei T Partea din fata cuprindea capela, camerele parintilor profesori, camera de primire a oaspetilor, bucataria, salile de mese ale seminaristilor si profesorilor, iar partea din spate era destinata cazarii seminaristilor in dormitoare comune de 15-20 de persoane, cu un grup sanitar comun, iar la parter erau salile de clasa si o biblioteca foarte mica in nestiinta si igno- ranta mea de copil de 14 ani, cat aveam cand am intrat in seminar in 1973, m-am mirat cum asa o institutie de mare sa aiba o biblioteca asa de mica Vechiul ediﬁ ciu era situat pe locul actualului amﬁ teatru si a curtii interi- oare din spatele Corpului C Cutremurul din primavara anului 1977 a fortat lucrurile, in sensul ca ampliﬁ carea vechilor spatii devenise o necesitate vitala Capela veche de la etaj nu mai putea ﬁ folosita, si ca atare a fost mutata in sala de sport de la parter, unde stateam inghesuiti unul intr-altul iar de dormit, dormeam si pe hol in paturi supraetajate Rectorul de atunci, actualul episcop Petru DiRiLE SEMiNARULUi "SFaNTUL iOSiF" DiN iAsi 93CLa Gherghel, impreuna cu preotii de la seminar (nu-l putem uita pe scumpul si simpaticul "tata", parintele prefect Grigore Duma), printre altele, au marele merit in fata Domnului, ca si recunostinta noastra, de a ﬁ facut eforturi, pe care doar mai tarziu le-am inteles, pentru a nu simti gravitatea situatiei in acest timp dur am fost vizitati de prelatul Wilhelm Reitzer, directorul Centrului episcopilor germani "Europeische Hilfsfonds" din Viena, centru care pe parcursul a mai multi ani a contribuit la ﬁ nantarea noii constructii a Seminarului Sprijinit moral, in special, de catre parintele ioan Ciuraru, parintele rector Petru Gherghel are marele merit de a ﬁ obti- nut autorizatia construirii ediﬁ ciului din fata pe data de 22 februarie 1978, semnata de presedintele Consiliului Popular al Judetului iasi, ion iliescu, autorizatie ce in prima etapa insemna doar o consolidare a vechiului ediﬁ ciu Proiectul cladirii (A), ce cuprinde capela, birourile, salile de clasa, bibli- oteca, sala de lectura si spatiile de locuit ale parintilor profesori, apartine d-lui inginer Gheorghe Heres, s i tot el va proiecta cu timpul amﬁ teatrul (B), ca si corpul de legatura (C) dintre cele doua cladiri din spate (D1 la Sud si D2 la Nord, spre parc) Structura de rezistenta a tuturor cladirilor apartine d-lui inginer Carmil Paulet si d-lui inginer ion Cristea Trebuie mentionat apoi inginerul Gheorghe Boronea, datorita caruia a fost intro- dusa o conducta de gaz metan suﬁ cienta pentru institutia care isi marea considerabil dimensiunile Corpurile C si D sunt posterioare schimbarilor din decembrie 1989 Varianta actuala a cladirii a fost aleasa de catre rectorul de atunci, pa- rintele Petru Gherghel Lucrarile la Corpul A au inceput in primavara anului 1978 (imediat dupa obtinerea autorizatiei), ﬁ ind supravegheate de catre pr Grigore Duma, inlocuit din 1979 de parohul de Rachiteni, pr Dumitru Gabor, ce a condus lucrarile pana in 1985, cand, nemaiputand suporta santajele din partea oamenilor regimului, a reusit sa paraseasca tara, aceasta, si pentru a nu implica Seminarul in probleme ce-i apartineau Sﬁ ntiei sale ca respon- sabil de lucrari Materialele de constructii se obtineau greu si cu tot felul de interventii si riscuri Tenacitatea si acceptarea riscurilor din partea pa- rintelui Gabor au o deosebita importanta in continuarea lucrarilor insa meritul principal ii apartine parintelui rector Petru Gherghel, devenit or- dinarius in primavara anului 1978 Cu bucurie si tenacitate, Sﬁ ntia sa nu a renuntat o clipa sa sustina lucrarile de constructie, pana la terminarea lor in 1985 Cu banii veniti din parohii si cu valuta primita din strainatate se cumparau materialele, se plateau muncitorii etc Mentionam ca se lucra in regie proprie Mari au fost greutatile si multe au fost jertfele depuse pentru construi- rea acestui ediﬁ ciu in proiect, actuala capela era mult mai mica pentru a DiALOG TEOLOGiC 18 (2006)94 putea trece de controalele organelor statale Daca ar ﬁ existat o adevarata libertate religioasa in Romania, poate ca lacasul de cult al Seminarului ar ﬁ fost astazi o splendida biserica intr-o curte interioara, si nu inchisa intre zidurile Seminarului, ferita de ochii iscoditori si rautaciosi ai comunistilor Nu putine au fost amenintarile, retusarile si modiﬁ carile proiectului, insa in tot acest travaliu nu se renunta la ideea ﬁ nala, adica la un ediﬁ ciu care sa arate asa cum arata astazi in acesti ani era mereu printre noi, seminaristii, care ne asumaseram si rolul de muncitori, preotul Dumitru Gabor, ce supraveghea lucrarile, aju- tat din 1982 de domnul Dumitru Solcan Atat la turnarea planseelor, cat si tii, animati de parintii rectori Petru la zidit, alaturi de muncitori, seminaris Gherghel (1975-1978), Eduard Sechel (1978-1980), Eduard Ferent (1980-1982), ioan Robu (1982-1983), Alois Fechet (1984-1989), au transpirat mult pen- tru ridicarea acestei case, a noastra, si cred ca unul care a transpirat foarte mult este fostul rector, pr Alois Bulai Marturisesc cu emotie ca in acei ani nu cred ca cineva ar ﬁ putut sa ne opreasca din elanul si jertfa noastra depuse pentru casa noastra, care acum surade in lumina, inconjurata de ﬂ ori, dupa dura iarna a comunismului Proiectul capelei este marcat teolo- gic de monograma lui Cristos, preotul si maestrul nostru, al preotilor si seminaristilor, iar in teologia arhitectonica si decorativa a capelei nu pu- tem ignora rolul parintelui Eduard Ferent Statuia Maicii Domnului din capela a fost adusa in Seminar in timpul razboiului de la Surorile "Notre Dame" din iasi Statuia sfantului iosif a fost adusa de la Radauti in 1972, prin donatia pr iosif Krasler in toamna anului 1980, noua cladire a devenit locuibila, iar capela - functionala Cu bucurie si emotie profunda am pasit in casa construita intr-un timp-record cu atatea jertfe, dar si cu atata entuziasm A urmat apoi construirea amﬁ teatrului, iar cand parintele Gabor a trebuit sa ia drumul exilului, in 1985, si acesta era gata, devenind utilizabil in toamna aceluiasi an De acum si pana in 1990 nu se va mai construi nimic, din ca- uza regimului comunist ce devenea mereu mai dur, mai insuportabil Mentionam ca, in constructia amﬁ teatrului, la parter si la primul etaj al Corpului B se pastreaza parti considerabile din vechea cladire, atat ca o justiﬁ care in fata autoritatilor de odinioara a faptului ca noul Seminar ar reprezenta doar o ampliﬁ care a vechii cladiri, cat si ca o continuare a ve- chiului in nou, ca o legatura vitala si continua intre doua cladiri ce pot deveni una in semniﬁ catia si menirea lor Daca aceste ziduri ar putea vorbi, cu siguranta ar da marturie despre puterea divina ce poate ﬁ blocata, dar nu invinsa in planurile sale Credinta, curajul si clarviziunea parintilor rectori, ale ordinariului Diecezei, in pri- mul rand, ale parintelui Gabor, generozitatea credinciosilor din Dieceza si DiRiLE SEMiNARULUi "SFaNTUL iOSiF" DiN iAsi 95CLa din multe alte parti, curajul si profesionalismul inginerului arhitect Gheor- ghe Heres, jertfele generoase si senine ale seminaristilor, ale muncitorilor: iata persoanele prin care Dumnezeu si-a zidit o noua casa in inima Diece- zei Acest Seminar nu este o cladire rece, pur materiala, ci reprezinta o marturie vizibila, materializata, a unei credinte inefabile, binecuvantata si sustinuta mereu de Dumnezeu, izvorul oricarui har si binecuvantari Dupa caderea regimului totalitar comunist, datorita cresterii numarului seminaristilor, s-a simtit nevoia construirii unor noi spatii de cazare, a noi clase, a unui confort strict necesar noilor conditii Pe data de 18 iulie 1990 s-a obtinut o autorizatie de constructie pe baza careia s-au cladit corpurile D2, D1 si corpul de legatura C intre anii 1991 si 1992 s-a construit Corpul D2, rector ﬁ ind actualul i Corpul D1, episcop auxiliar Aurel Perca in anii 1993-1994 s-a construit s rector ﬁ ind acelasi bun parinte Aurel Noile cladiri pastreaza linia arhitec- tonica si inaltimea Corpului A, formand un tot omogen si armonios in toamna anului 1994 este numit rector neobositul parinte Alois Bulai Ceea ce mai ramasese din vechiul Seminar parea un vechi soldat ce a rezistat eroic vitregiilor timpurilor, dar care acum era in agonie in 1995, degradata de timp si cutremure, ultima parte din cladirea veche ce mai ramasese a fost demolata Ea se aﬂ a pe locul unde acum este curtea interi- oara din spatele Seminarului, intre corpurile de cladire D2 si D1 in locul ei, astazi zambesc ﬂ orile ce imbratiseaza un frumos rondou de iarba in toamna anului 1995 au inceput sapaturile pentru fundatia corpului de legatura dintre cele doua D-uri, prin urmare, corpul C in 1996 s-a tur- nat fundatia acestui corp ce a fost construit intre anii 1997 si 1998 Din anul 1998 si pana in prezent a fost refacuta intrarea principala a Semina- rului, au fost amenajate curtile din spate, iar din 1999 au inceput lucrarile de constructie pentru casa surorilor si cea a muncitorilor, ca si garajul, toate ﬁ ind aproape terminate cand, la cerere, parintele rector Alois Bulai a fost inlocuit cu parintele Wilhelm Danca, in anul 2001 Finantarea substantiala a construirii corpului de legatura C si a celor doua cladiri D1 si D2 a venit din Austria, un rol important avandu-l prelatul Albert Holenstein Sﬁ ntia Sa a locuit la Bregenz, in Dieceza de Feldkirch, Austria, si a fost directorul diecezan al Asociatiei "Papstliche Missionswerk", iar acum este in Parohia Sabaoani din judetul Neamt Spatiile verzi, atat din fata Seminarului, cat si din spate, creeaza ambi- entul vital al acestei institutii de formare sacerdotala si, nu in ultimul rand, vorbesc despre dragostea tacuta, dar constanta, a parintelui Anton Ghiurca, un iubitor si cultivator al naturii ce ne inconjoara in timpul mandatului actualului parinte rector Wilhelm Danca a fost schimbat acoperis ul de pe cladirea din fata a Seminarului, au fost schimbate DiALOG TEOLOGiC 18 (2006)96 ferestrele, a fost modernizat sistemul de incalzire, a fost ﬁ nalizata constru- irea casei pentru preoti de la Horpaz, dar si altele Aceste randuri reprezinta doar cateva repere cronologice despre inima Diecezei, ce este si inima noastra, a celor ce am fost, care suntem si care vor trai in aceasta casa binecuvantata de Dumnezeu si ocrotita de patronii ei, sfantul iosif si sfanta Tereza a Pruncului isus 